UNIVERSITY OF WINDSOR 


Windsor, Ontario, Canada 
University Centre, built in 1962, is at the heart of the 
University of Windsor campus, an_ institution serving 
higher education since 1857. 


le ‘Centre Universitaire’, construit en 1962, est au 
coeur de la Citée Universitaire de I‘University de 
Windsor fondée en 1857. 
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Boston 30, Mass. 


uo we ee ne aoe J pees Pa ae ae. i us ¥ 


PPPUDYD “OlPJUg “4OSPUIM “P47 S194101g [OBIS Aq paysiiqng 


® 


ADDRESS 


P68127 


@ 
e 
e 
° 
¢ 
° 
e 
e 
° 
e 
e 
° 
° 
° 
« 
° 


